SONY 



アクティブスピーカーシステム 

SRS-Z100/Z50/Z50PC 


2 WAY + パッシブラジェーターを採用。パワフルで広がりのある音場を再現 



• 写真は SRS - Z 1 00と“ウォークマン” NW - A 919( 別売）、 VAI 0 (別売）の組み合わせ例です 


新開発•幅広エッジでクリアな低域を再生。スリムボディで楽しむ高音質サウンド 




SRS-Z50PC 

• 写真は SRS - Z 50 ど‘ウォークマン” NW - A 91 9(別売）の組み合わせ例です • 写真は SRS - Z 50 PC と VAI 0 (別売）の組み合わせ例です 


•本カタログ掲載の価格には、配送設置•工事•接続調整費などは含まれていません•商品の仕様および外観は、販売時点のものとは異なる場合があります 






迫力ある低域を再生する 
ハイエンドモデル 


小型ボディで高音質サウンドを楽しめるスリムサイズモデル 



アクティブスピーカーシステム 

SRS - Z 100 

希望小売価格12,390円 

(税抜価格 11,800 円） 近日発売 

付属品： AC パワーアダプター、 AC パワーコード 


総合出力 

AC パワ- 

防磁 

1系統 

/ PJl-i 

コントロ-ル 

MEGA 

20 W 

アダプタ_ 

付属 

設計 

2入力 

端子 

BASS 


•パソコン音源を高音質再生 



アクティブスピーカーシステム 

SRS - Z 50 

希望小売価格7,455円 

(税抜価格 7,100 円） 近日発売 
付属品： AC パワーァダプター 


総合出力 

AC パワ- 

防磁 

1系統 

ポリユ■ム 

MEGA 

5 W 

アダプタ_ 

付属 

設計 

2入力 

端子 

コントロ-ル 

BASS 


アクティブスピーカーシステム 

SRS - Z 50 PC 

オープン価格 近日発売 

付属品： AC パワーアダプター 


総合出力 

AC パワ- 

防磁 

1系統 

ポリ ユ ■ム 

コントロ-ル 

MEGA 

5 W 

アダプタ_ 

付属 

設計 

2入力 

端子 

BASS 


SRS - Z 100 の特長 


SRS - Z 50/ Z 50 PC の特長 


•総合出力 20 W ( 1 0 W +10 W ) 

パソコン音源でもパワフルに高音質再生できます。 


•総合出力 5 W (2.5 W +2.5 W ) 、デジタルアンプ搭載 

スリムサイズながら高音質サウンドを楽しめます。 


•2 WAY (フルレンジ、ツイーター） + パッシブラジェーター 


•新開発エラストマー幅広エッジ 


〈パッシブラジエーター型〉 
空気の出入りをバスレフ 
方式より少なくすることで 
風切り音を防止。また空気 
の流れが筐体内部に留ま 
るため、レスポンスが良く 
臨場感あふれる低域を 
再生します。 


►低音 



/ s ' スレフ型 



〈幅広エッジ〉 

エッジ幅を広くすることで 
従来方式を上回る振幅量 
を実現。またエッジ素材に 
エラストマー様 f 月旨をす采用。 
伸びがあり、弾力性に富ん 
だ低域を再生します。 


SRS - Z 50/ Z 50 PC 


振幅童大 エッジ素材に —I 

エラストマー棺 M 旨各 

幅ざエッジ 

高磁カネオジウム 
マグネット 


従来型 



•低音増強システム MEGA BASS 搭載 

ボリュームを上げても歪みにくぐまた小音量時でも迫力のある低音が得られます。 


•318 kJ / m 3 高磁カネオジウ厶マグネット 

スピーカーユニットの振幅力を強化することで低音域を効果的に増強します。 


アクティブスピーカーシステム SRS - Z 100/ Z 50/ Z 50 PC の主な仕様 


型名 

総合出力 

電源 

入カプラグ/端子 

接続コード長 

大きさ 

(幅 X 高さ X 奥行） 

質量 

SRS - Z 100 

20 W 

付属 AC パワーアダプター 

ステレオミニプラグ X 1 
ステレオミニジャック X 1 

本体ーステレオミニプラグ：約1 .5 m 

約 84 X 230 XI 56 mm 

約1,02 Og(L 側） 

約 920 g(R 側） 

SRS - Z 50 

5 W 

付属 AC パヮ-ァダプタ- 

ステレオミニプラグ X 1 
ステレオミニジャック X 1 

本体ーステレオミニプラグ：約1 .0 m 

約58 x 170 x 90 mm 

約 350 g(L 側） 

約30 Og(R 側） 

SRS - Z 50 PC 

5 W 

付属 AC パワーアダプター 

ステレオミニプラグ X 1 
ステレオミニジャック X 1 

本体ーステレオミニプラグ：約1 .Om 

約58 x 170 x 90 mm 

約 350 g(L 側） 

約30 Og(R 側） 


•オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 


安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 


商品使用上の注意 參あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 
に無断で使用できません 

カタログ上の注意 •掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります# 
実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります參掲載商品の中には地域により品薄 • 
品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください參才ープン価格商品の価格は、 
販売店にお問い合わせください 


商品購入時の注意 參掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日が 
記入されているかお確かめのうえ、大切に保存してください•製造番号は品質管理上重要なものです。 
お買いあげの際には、製造番号をご確認ください•当社は、このスピーカーの補修用性能部品を、製造 
打ち切り後6年保有しています 

各社商標など . VAIO はソニー株式会社の登録商標です•“ウォークマン”、“ WALKMAN ”、“ WALKMAN ” 
ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です•その他システム名、製品名は各社の登録商標または商標です 


ソニー株式会社ソニーマーケティング株式会社〒 108-0074 東京都港区高輪 4-10-1 8 記載内容2008年8月現在 

CWMP-l Printed in Japan. (84928781)R 




































































